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安全上のご注意 


必ずお守りください 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 

A 



化 

ま意 


「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

「傷害を負うことや、財産の損害び発生するおそれびある 
内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず。） 




してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 


A 警告 

/ \ 

•下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。 

* 急性疾患の人 • 悪性腫瘍のある人 

* 妊娠中の人 

(ホルモンバランスが不安定で肌トラブル 
の原因となることがあります。） 

* アレル幸’一体質で敏感肌の人 

* 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常の 
ある人 

* 肌に傷や湿疹、はれものなどのある人 

守らないと肌のトラブルを生じる 
V 0 願となります。 

必ず守る 

V J 

•肌や身体に異常を感じた5、すぐに使用を 
中止ずる。 

•痛感や不調を感じた5、すぐに使用を 
中止ずる。 

守らないと肌 • 身体のトラブルを 
mm 生じる願となります。 

、 必ず守る , 

•必ず交流10 0 V で使用する。（日本国内専用） 

守らないと火災や感電•やけどの原因と^ 

〇 私が 

必ず守る が 。勢 

V J 


2 



•電源プラグを抜くときは、電源コードを 
弓 I っ張!5ずに必ず電源プラグを持って抜<。 
(金属部に触れないようにずる） 

守らないと感電•やけどの原因となります。 


〇 

必ず守る 



•使用後は必ず電源ボタンを「切」にし、 
電源プラグをコンセントか!5抜く。 

抜かないと火災や発火の原因となります。 


電源プラグ 
を抜く 



>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 
無理に曲ずたり、弓|っ張ったり、ねじったりしない。 

乂災や感電‘ショート， 

やけどの原因となります。 


0 X 

禁止 



へこんでいる 


被覆の傷み 


Q •熱さ感を自覚できない人は 
使用しない。 

やけどや感電•けがの原因と 
禁止 なります。 


•弓 I 乂性のもの（アルコール、シンナ ー 、ベンジン、 
除光液、スプレーなど）の近 < で使用しない。 

爆発や火災の原因となります。 




X 


•電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 

守らないと火災や感電 • やけどの原因と 
なります。 


〇 

必ず守る 



•次のようなときは使用しない。 

* 電源コード • プラグが傷んでいたり、 

熱くなったりする。 

* コンセントへの差し込みがゆるい。 

乂災や感電•シヨート • やけどの原因となります。 


0 

禁止 



•電源コードを重い物をのせたり、はさみこん 
だ0しない。 

火災や感電•ショート • やけどの原因となり 
か0 / - 


0 

禁止 



X 



•乳幼巧の手の届かない所に保管し、使わせ 
ない。 

やけどや感電 • けがの原因となります。 


0 

禁止 



•ミ谷室内や湿気の多い所に保管しない。 

•水のかかりやすい所（洗面台の上など）に 
置かない。 

絶縁劣化により感電や火災の原因となります。 

((( 


0 

禁止 



g 雲上のご讓 
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么警告 


♦ 各吹出口やナノイー発生□•フィルターに 
ピンや針金などの金属物、その他の異物を 
入れたり、ふさいだりしない。 



•落としたり、ぶつけたりして、損傷した5使用 
しない。 

感電や発火の原因となります。 



•めれた手で電源プラグをコンセントか!5巧き 
差ししない。 

•めれた手で使用しない。 

感電やショートの原因となります。 



•顔•デコルテ（胸元）のお手入れ m 外の目的 
で使用しない。 

やけどや感電•けび • 体調不良の原因となります。 



参水につけたりしない。 

•給水は給水タンクを必ず使用し、本化や操 
作表示部に水をかけない。 

火災や感電•ショート • やけどの原因となります。 

水めれ禁止 


•絶巧に改造 • 分解 • 修理をしない。 

発火や異常動作によるけびの原因となります。 

修理はお買い上げの販売店または、 

パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。 



A ま意 


•持ち運ぶときはノ \ンドルを持って移動させる。 


守らないと事故やトラブルを 
生じる原因となります。 

〇 〇 

必ず守る 



•お掃除針キャップは誤飲防止のため、乳幼児 
の手の届かない所に保管する。 

守らないと事故やトラブルを生じる原因と 
なります。 

〇 

必ず守る 



•使用後、おが<するとさは、お湯が手にかか!5 
ないように本体を持つ。 

守らないとやけどの原因となります。 

Ox 

必ず守る 



•使用後は給水タンクの高温に注意する。 

守らないとやけどの原因となります。 


〇 

必ず守る 



4 



•使用中や使用後か5約10分内は、 
給水タンクの着脱をしない。 

やけどの原因となります。 


•操作表示部やノズル調整つまみを操作する 
ときにスチームに触れない。 

•ノズルガード先端か520 cmlU 内（温スチーム 
吹出□か52曰 cmlU 内）のスチームに直接、顔 • 
デコルテ(胸元）•手を触れない。 

やけどの原因となります。 


0 

禁止 



•掃除をするとき外は、水を入れた状態で、 
本体をゆす5ない。 

温スチーム吹出□に水滴びたまり、電源を 
入れたとさ湯滴び飛び、やけどの原因と 
なります。 




0 

禁止 


•通電したまま放置しない。 

事故やトラブルの原因となり 
ます 0 



が青製水 • 水道水 m 外のものを給水タンクに 
入れない。 

やけどや故障の原因となります。 


0 

禁止 



•使用中は温スチーム吹出□に触れたり、 
のぞいたりしない。 

(電源を切った後やミスト運輯時ち、透明な 
スチーム 勺出るため（約1分間）温 スチーム 
吹出□に近づかない） 

やけどの原因となります。 


0 

禁止 



•使用中や使用後か!510分 m 内に傾けたり、 
ゆずったり、持ち運んだりしない。 

(温 スチーム 吹出□か!5多量に スチームが 
出たり、湯こぼれのおそれあり） 

やけどの原因となります。 




•温スチーム吹出□か!5排水しない。 

温スチーム吹出□に水滴びたまり、電源を 
入れたとさ湯滴び飛び、やけどの原因と 
なります。 




※取扱説明書の「スチーム」は「温スチーム」を、 
「ミスト」は「冷ミスト」を意味します。 


安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なります。 


安全上のごを意 


5 














































各部のなまえ 
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nanoe 

+ y ィ — 


■操作表示部 


表示ランプ 


ナノイーランプ 
く青ランプ> 


ぶミストランプ 
く緑ランプ> 


温スチームランプ 
く赤ランプ >(2か戸斤） 



コース 表示ランプ 
く緑ランプ> 



この商品の特長 ※効果は個人差びあります 


^特長1「ナノイー」を含んだダブルのプラチナスチーム 


一気に豊潤なスチームでつつみこみ、デコルテまでノ \リ実感 


特長2 3つの肌悩みに合わせた自動湿冷プ□グラム 


それぞれの悩みによって選択美し < 健やかな肌へ 








































































































ご使用前に 

似下の項目をよく読んでから、使用してくださし、) 


畐本3か条 


1 過度なお手入れは、かえって肌に良くありません。 

♦ 使いはじめは週2〜3回 、使いはじめから1 か月後は~曰1回 び目安です。 

•肌の状態は体調によって異なります。 

(ピ ー U ング胸質除去）をした日などは、特に肌び敏感になっています） 

肌の様テを見なびら回数•時間などを調整し、使用してください。 

•発しん • 発赤 • かゆみなどや肌 • 身体に何らかの異常を感じられたときは、使用を中止し、 
医師と相談してください。 

•肌にトラブルび生じたときは、ストレスや体質•内臓疾患、または基礎化粧品なども原因と 
して考えられますので、使用を中止し、医師と相談してください。 

2 使いかたをさちんと守ってください。 

•最初は、取扱説明書を見なびら使用してください。 

3 お手入れ終了後、基礎化粧品でのケアが必要です。 

•終了後のケアをしないと、肌の水分び蒸発しやすくなり、肌び乾燥することびあります。 


使用上のごを意 


•スチームは高温です。必ずノズルガード先端か5 20〇:のじ(上顔を離して使 用してください。 
•防水シートをセットしないと、ミストの水滴び机の上などに付着します。 

参防水シートにスチームをあてないでください。変形するおそれびあります。 

♦本体は必ず平らな面に置いてください。 

平らな面に置かないと安全装置び働さ、本体び動作しません。 

•テレビ•ラジオなどの近くで使用するとノイズ（映像や音のみだれ）び発生するおそれびあります。 
コンセントを変えて離れた場所で使用してください。 

•初めて使用するとき、給水タンク付逊こ水滴び付着していることびありますび、検査を行ったときの 
水び残っているもので衛生上問題ありません。 




準備 

※給水前に本体内に水がなしにとを確認してくださし、。（排水のしかたは、 P 14 参照） 

防水シ-卜をセットずる 


•防水シート凹部を本体の形状にあわせて敷く 
本体底面と重ねて使用しない。 

また、タオ j レなどは敷かないでください。 
安全装置び働さ、本体は動作しません。 
♦本体は水滴び落ちてわ問題の 
ない机などの上に置く。 


凹部 

(防水シート) 




扉を開ける 

扉の開けかた) 

①本体に手を添えて扉解除ボタンを 
上から押し下げる。 

③扉び少し浮<。 

③扉び完全に止まる位置まで開ける。 

※完全に開けないと、 

安全装置び働さ、本体は動作しません。 

タンクノブを } 甲し 
給水タンクを取りはずず 

•タンクノブを「カチッ」と音びするまで 
押し込むと、給水タンクび少し持ち上がるので、 
タンクノブを持ち、真上に弓 I さ上げる。 


給水タンクに 水を入れ、 給水栓を 閉める 

•給水栓を回して開け、満水位置 ( FULL ) まで水を入れる。 

参タンク表面についた水は而さ取る。 

《タンクの中に氷水 • お湯•ア□マオイル•化粧水は入れない。 
※精製水または水道水を使用してください。 

精製水のご使用をおすすめします。薬局などで 
お買い求めください。 

※精製水は、開栓後冷蔵庫に保管して<ださい。 

•給水栓側を下に向け水び漏れるとさは、給水栓ノ くッキンのずれを 
点検してください。 （ P 17参照） 



給水栓 

閉める開ける 


満水悅置 


• FU しし - 



給水タンクを取りつける 


•タンクノブを「カチッ」と音びするまで押し込む。 

※給水タンクを取りつけると、内部に水び供給され、 

給水タンク内の水は減少します。 

※給水タンクを取りつけないと、表示ランプび点滅し、 

本体は動作しません。 

※給水タンクの着脱を何度ち繰り返すと、 

排水□から水び漏れるおそれびありますび、異常ではありません。 


タンクノブを 



謙 


〇己〇〇色 


ご使用前に 


準備 









































■ tW ぶ 


イオンス チーマーの 使いかた 


メイクを落としてから使用してください 


J 電源プラグをコンセントに M 
2 電源ボタンを押ず 

•電源ボタンは奥までしっかりと押し込む。 
※コース表示ランプの 

「ク U ア肌」のみび点滅します。 

^ コース 選択ボタンを 巧し、 

^ コ-スを選ぶ 


※コース選択ボタンを押すたびに 

【ク U ア肌^八以/弾力^皮脂ケア^温スチーム】と切り替わります。 
※スタートするまでランプは、点滅状態です。 

-- 



※効果は個人差びあります。※冷ミスト単独のコースはありません。 

■クリア肌コース：いきいき、つやつやの肌にしたい方に 


温：温乂チーム 
冷：冷ミスト 


洗顔 


ご曰 
/皿 

6分 


、么 、 

1.55 d \ 


ご曰 
/皿 

3分 


、么 、 

1.55 d \ 


:曰 

/皿 

3分 


I 八リ•弾カコース：八リのあるひきしまった肌にしたい方に 
より乾燥が気になる方に 


洗顔 


:曰 

/皿 

11分 


、么 

/で 

2分 






■皮脂ケア：すっきりさらさら肌にしたい方、皮脂が気になる方に 
洗顔） 


:曰 

/皿 

6分 


、么 

) r 分 


wr 已我 




:曰 

/皿 

3分 


、么 

/で 

1.5 分 


■温スチーム：ベーシックなスチーム 単独 コース 
洗顔） 


温 

12分 
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ストップ/スタートボタンを 押ず 

※選択したコース表示ランプ、温スチームランプ、 

ナノイーランプび点灯し、コースびスタートします。 

※約1分でスチームび出ます。 

※スチームの出はじめに湯滴び出ることび 
ありますび、異常ではありません。 

> ノスレの角度を調即する 

•顔全体にスチームびあたるよラに、ノスレ調整つまみを 
持って上下方向の角度を調節する。 

※温スチーム吹出 □ (斜線部分）に触れないよう 
ご注意ください。 


6 


コース終了まで顔に スチームをあてる 

(顔やデコルテへのあてかたは、 P 12参照） 

•スチームを顔全体にあてたいとさは、アゴの上あたりからあてる。 

参コースを止めたいとさは、ストップ/スタートボタンを押す。 

(ランプ状態は、 P 18参照） 

•コースの途中でコース選択ボタンを押すと、切り替えたコース 
表示ランプび点灯し、はじめからスタートします。 

( P 22 Q & A の Q 7 参照） 

コースび 終了ずると、 自動的に運転び停止 しまず 

※コース表示ランプの「ク U ア肌」のみび点滅します。 



ノズル調整つまみ 


S 電源ボタンを 押し、電源を切る 


9 


•電源ボタンは奥までしっかりと押し込む。 
※全ランプび消灯します。 

電源プラグをコンセントか5 抜< 

(使用徽ま、 P 14参照） 


ワンポイントアドバイス 


女終了後は顔の水分をふきとり、化粧水で整肌し、乳液などで脂分を十分に 

補ってください！ 

終了後のケアをしないと、肌の水分び蒸発しやすくなり、肌び乾燥することびあります。 

11 


0300色 


使用上のごミち意 


※必ずノスレガード先端から SOcm 仪上顔を離して 
使用してください。 

初めて使用するときや距離感びわかりにくし化きは、 

付属の「距離の目安ガイド」であてたい部位と 
ノズルガード先端との距離を確認してください。 



使いかた 






























































PMF ぶ A 


- 温 スチームの あてかた - 

※スチームは、エアコンなどの風の影響を受けない所で使用してください。 

※スチームの出方は、一定ではなく多少変動する場合びありますび異常ではありません。 
※スチーム動作中やミスト切り替わり時にボコボコと音びしますび、異常ではありません。 

これは水び本体内で沸騰する音で、危険なわのではありません。 

※プラチナスチームにするために放電させています。その時放電音（ジー音）びします。 

〔姿 勢） リラックスした姿勢で使える位置に置く。 

L あてる位置 1 アゴやデコルテ（胸元）にスチームをあて、 

顔やデコルテ（脑元）に広がるようにする。 

• 鼻にスチームをあてると、 T ゾーンに効果的。 

•「デコ J レテ」とは、顔の下からノ くストの上までの、胸元•肩 • 首の 
範囲。 

•顔についた水滴び気になるとさは、タオルなどで 
而さ取りなびら使用してください。 

※デコルテ（胸元） 



- ぶミストのあてかた - 

※ミストの出方は、一定ではなく多少変動する場合びあり、発生音（シュー音）びしますび異常 
ではありません。 

※ミスト出はじめは、少量のスチームびしばらく出ますび異常ではありません。 

※ミスト運転終了直後に経路をク U —ニングするためポンプの動作音びしますび、異常ではありません。 
※ミスト運転終了後に操作表示部に白い巧れ（水に含まれるミネラル分）びつく場合びあります 
び異常ではありません。タオルなどで兩さ取ってください。 


•ミストを顔にあてるとさは、タオルまたはティッシュなどを準備する。 
ミストは粒テび大きいため、顔や服 • 周辺などびめれる場合びあります。 


〔姿 勢] リラックスした姿勢で使える位置に置く。 

〔 あてる位置) 顔•アゴの気になる部かこまんべんなくあてる。 

•顔についた水滴び気になるとさは、タオルなどで 
而さ取りなびら使用してください。 

•アゴにあてるとさは、服びめれる場合びあるため、 

タオルで服をおおうなどの対策をしてください。 

• S ストをあてるとさの距離は、スチームと同じです。 

*• タオル 
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〇己〇〇色 


r 温スチーム」を使つたおずずめ八ターン 


《「温スチーム」コースでは、ミストは出ません。 

※クレンジング剤やマッサージク U - ムなどび付いた手で、給水や本体の操作をしなでください。 


ディープクレンジング 肌の巧れをしっかり取りたい方に 


r 温スチーム」を選択 

(約2〜4分） 


スチームをあてなが5メイク落し （約 I 〜3分） 


洗顔 


•手や顔がめれていない状態で使用するタイプのクレンジンク拜 j を使用の場合、イオンスチーマー 
使用後に軽くティッシュなどで、水気を取ってからクレンジングを行ってください。 


マッサージケア マッサージクリームでお手入れしたい方に 


メイク 

落し 


洗顔 


r 温スチーム」を選択 

(約9分） 


スチ-ムをあてなげ巧ッサ-ジクリ-ムを使〕て7ッヴ-ジ（約 5 分)/ 


(マッサ-ジク U - ムの使し佩たに従〕て7ッヴ-苑行〕てください。） 


> r 温スチーム」コースま、約12分で自動的に運転を停止します。 

デイープクレンジング•マッサージケアをした繳ま、]-ス途中でストップ/スタートボタンを押し、 
運転を停止してください。 

^ r 温スチーム」コースと一緒にマッサージケアを行った曰は、それ iu 上の使用は過度なお手入れと 
なりますので控えてください。 


ナノ イー &プラチナ スチームとは 



プラチナ スチーム 
(拡大） 


H2 日 



パナソニックの最先端巧術 
「ナノイー」を含んだプラチナスチームで、 
年離に応じた本格エイジケア 


マイナスイオン 
此〇 



「ナノィ ー 」（拡大） 


ナノイーとは 


(ナノイーの発生方式:高圧放電式） 

高電圧をかけられた水び分裂してでさた、電気を帯びた微細な水です。直径はスチーム 
(約6日日日〜8日日日 nm ) の]/]日日(下で目に見えません。 

( 微量のオゾンが発生しています : 

ナノイー発生時には、微量のオゾンび発生しています。ただし、このオゾンは、森林など、 
自然な状態で存在する程度の量で、人体への影響はありません。 


使いかた 
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使い終わったら 

使用後必ず給水タンク巧び本体内の水を捨ててくださし、。 
水アカ付着や異臭の原因となります。 


防水シートに 

付着した水滴をタオルなどで 


ふき取る 


•防水シートは、十分乾燥してから片付ける。 


そのままの状態で、本体を1 0分(上 

さます 

タンクノブを 巧し、 

，給水タンクを 取りはずず 



•タンクノブを「カチッ」と音びするまで押し込むと、給水タンクび少し持ち上がるので、 
タンクノブを持ち、真上に弓 I き上げる。 


タンク内に残水がある場合 1 

タンク内の 水を捨て、 

給水栓を 閉める 

•給水栓を回して開け、水を捨てる。 

参タンク表面についた水は而さ取る。 

※毎回、使用後は必ず給水タンク及び本体内の水を捨てる。 
水アカ付着や異臭の原因となります。 

給水タンクを 取りつける 

♦タンクノブを「カチッ」と音びするまで巧し込む。 

扉を閉める 

♦「カチッ」と音びずるのを確認ずる。 

本体内の 水を捨てる 


•排水□カノ く一を開け、排水レノ く一を弓 I き上げなびら 
本体を傾ける。 

♦本体を水平に戻し、再度水を捨てる動作を2〜3回 
繰り返し、完全に水を捨てる。 

(排水□カノ く一びはずれたときは、 P 17参照） 
•排水時、電源プラグやコードに 
水びかからないように注意する。 


タンクノブを 



排水レバー 


排水□カバー 


付着した水滴をタオルなどで、 

ふき取る 


電源コードを電源コード卷さつけ部に 

巻きつけ、 収納する 



電源コード 
ききつけ部 


掃除のしかた 

语源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたが態で掃除をしてください) 


■本体外側の掃除 

• 固形石けんを溶かした水に浸して、よくしぼった布で兩さ取る。 

アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など絶対に使わないでください。 
※故障や部品の割れ•変色などの原因になります。 


怖 

除 

の 

し 

か 

た 


■フイルターの掃除 （ 1年に1回程度巧ってくださし、） 


•付着したホコ U などを掃除機で 
吸い取ってください。 


掃除機. 



•• 人ルター 


■; 令ミスト吹出口の掃除にストが出にくくなった場含) 

•電源を切り、付属のお掃除針のキャップをはずし 
冷ミスト吹出□の穴を掃除する。 

(真っすぐ2〜3回軽く出し入れする） 

※針部分を強く押しあてると変形します。 

掃除後はキャップを取りつけ、取扱説明書と 
一緒に大切に保管してください。 

※付属のお掃除針外は（例:縫い針など） 

使用しないでください。 

故障の原因になります。 

•冷ミスト吹出□の巧れは、破損しないよう、 

綿棒で軽く而さ取ってください。 


V. 

广 



お掃除針 


■ナノイー発生口の掃除（発生量を長時間維持させるため） 綿棒 


•定期的に （3 か月に1回程度）の掃除を 
お願いします。 

•市販の綿棒を用いてナノイー発生□の 
奥にある部品の中央部を己回程度、軽く 
こすつてください。 

※細めのホちやん用綿棒をおすすめします。 
一般の綿棒でわ使えますび、少し差し込み 
にくくなります。 


奥の針状部分の 
先端を軽 < こする 





〇己〇〇色 


排水しても本体内には水びかし残ります 

※再使用時には沸騰されるので衛生上問題ありません。 

※水道水によっては、排水の中に白い粉や巧れび生じることびありますび、これは炭酸カルシウムを 
主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。 
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掃除のしかた（つづき) 

(絶がに流水•つけおき就いをしない） 


■本体内の掃除(月1回巧ってくださし、） 

•水アカの付着防止 • 除去をするために、使用後]日分(上さました後、(下の手順にそって、 
精製水•水道水で水洗いしてください。 

取扱説明書 P 1 4「7」の動作の後に、 


X 給水タンクに 水を入れ (満水位置まで)、 
給水栓を閉め、本体に取りつける 

2 扉を閉める 

• 「カチッ」と音びするのを確認する。 

3 本体を水平に3〜4回!^々 

参本体は傾けないで回すよラにして振る。 


4 


給水タンク内の 水を捨て 

再度、取りつける 


5 扉を閉める 

•「カチッ」と音びするのを確認する。 

も 本体内の水を捨てる 

参本体を水平に戻し、再度水を捨てる動作を 
2〜3回繰り返し、水を捨てる。 

ブ1〜 6 の動作を 2 〜 3 回繰り返ず 
8 付着した水滴をタオルなどで ふき取る 



回すようにして振る 




ワンポイントアドバイス 


長期間（数週間仪上）使用しないときは、給水タンクや本体内の水を捨ててから、 
保管してください。 




nanoe 


お知らせ 


扉がはずれたときの取りつけかた 


2 


扉解除ボタンの位置を 
正しし、位置にあねせる 

後ろ側の本体と 
扉を水平にあわせ、 

下へ押ず 


扉解除ボタン 正しい位置 



排水□カバーがはずれたときの取りつけかた 


排水□カバーの凸部 

本体の凹部 


差し込む 



•排水□カノ く一の凸部と本体の 
凹部をあわせ、奥まで差し込んで 
ください。 


2 本体に}甲し込む 


•排水□カノ く一を矢印の方向へ 
押し込んでください。 




排水□カバーの 
凸部 


•押し込み不足、浮さなどない 
ことを確認してください。 


排水□カバーの凸部 



給水をパツキンの 正しい位置への戻しかた 

人差し指で給水栓の真ん中部分を 

巧しあげる 

参給水栓ノ（ツキンび浮きます。 


2 


3 


給水栓ノ くッキンのふちを軽く下に押し、 

反らず 

•給水栓ノ（ッキンの凸部を探してください。 

給水栓ノ くッキンを浮かせたまま手で回し、 

正しい位置におず 

•給水栓ノ（ッキンの凸部と給水栓の 
凹部をあわせて < ださい。 



給水栓パッキン 




給水栓パッキンの凸部 
正しい位置 

.••給水栓の凹部 


給水栓パッキンの 
凸部 
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掃除のしかた 


お知6せ 


































































ランプ類の点の • 点滅 
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ナノイー 

温 スチーム 冷ミスト温 スチーム 



クリア肌八リ/弾力巧脂ケア温スチーム 



【ボタン操作とランプ状態】 
^ ボタン操作 " 


電源 

切/入 

〇 

を押す 


コース 

巧 

を押す 



コースの途中で 



ナノイー 


温スチーム冷ミスト温スチーム 



スリ？ 肌 ♦♦ MU / 弾力 


巧脂ケア温 スチーム 


ナノイー 

温スチーム冷ミスト温スチーム 




ナノイー 

温スチームをミスト温スチーム 





ランプの種類 


•点な 参 


•早い点滅 （1 秒1回) 
•遅い点滅 （2 秒1回) 



ランプ！犬態 


電源を入れる【遅い点滅】 
•コース表示ランプ：クリア月几 


コース終了時もこの表示になる。 


※電源を切る险ランス肖打】 


各コース表示ランプ【遅い点滅】 


クリア肌 

-► 八リ/弾力 

个 

1 

温スチーム 

◄一 皮脂ケア 


順に切り替わる。 


スタートする【点口】 

•選択したコース表示ランプ 
-温スチームランプ 
• ナノイーランプ 

※お手入れコースに従い温スチームランプと 
冷ミストランプが切り替わる。 


【点口】 

•選択したコース表示ランプ 
•温スチームランプ 
-ナノイーランプ 


ストップする【遅い点滅】 

•コース表示ランプ：クリア肌 
※温スチーム出力中の停止時： 

温スチームランプ点滅 
一数秒後温スチームランプ消な 

コース途中で本体が傾いたり、給水タンクが 
浮いたりし、元に戻ったときもこの表示になる 。 J 


nanoe 


【ランプ状態と必要な処理】 


処 置 ^ 


ランプ状態 


考え5れる原因 


温スチーム冷ミスト i 品ス チー ム 


タリト SyiiAi— 

ホ 


|N^| V| V|\ 


悼い点滅】 
•コース表示ランプ 
全コース 


本体が 
傾いている • 
本体転倒 


平らな面に置< 

( P 8 使用上の注意参照） 


N | スをミスト I 
肌、 J / 弾力剧 旨^ 温 I チ^ 


【早い点滅】 

温スチームランプ 


水切れ 


給水する 
( P 9 参照） 


【早い点；威】 

一翁美 •全ランプ 


鷄 r 


機器異常 


販売店または、 
パナソニック電工 
修理ご相談センターに 
相談する。 


NS ス ち 卜 yss ス 


悍い点滅】 

温スチームランプ 
冷ミストランプ 
ナノイーランプ 


給水タンク 
無し•浮き 


タンクノブを r カチッ」と 
音がするまで押し込む。 
( P 9 参照） 


お知6せ 
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こんな異常を感じたら 


r 症状 


考え 6 れる原因 

•電源が入6ない。 

► 

電源ボタンの巧し込みが不足している。 

► 

扉が完全に開いていない。 

•ストップ/スタートボタンを巧して、 

► 

給水タンクに水が入っていない。 

約1巧 1 U 上たってもスチームが出ない。 

► 

本体が平6な面に置かれていない。 

乘体が傾いている。 

•電源プラグが異常に熱い。 

► 

コンセントの差し込みがゆるい。 

•給水タンクがはずせない。 

► 

奥まで巧し込めていない。 

•給水タンクの水減りが少ない。 

► 

本がの排水をせずにさ6に水を入れた。 


► 

•排水□か6水が漏れる。 

► 

給水タンクの着脱を繰り返した。 


► 

本体を傾けた。 

•ナノイー発生□の中で义巧が発生する。 

► 

電極のミちれによる異常放電です。 

•ナノイー発生□のやで音がする(パチパチ音)。 ► 

•ミストが出ない。 

► 

給水タンクの水量が少ない。 

► 

ぶミスト吹出□に水アカなどが付着している。 


► 

給水タンクの水量が少ない。 

•スチームの出方が変動する。 

► 

エアコンなどの風の影響受けている。 


► 

出ちは一定ではなく多少変動する場含 
がありますが異常ではありません。 

•長期間の使用でスチームの量が減った。 

► 

本体内部に炭酸カルシウムや水アカが 
付着している。 

• r ジー」音がする。 

► 

放電による音であるため異常では 
ありません。 

•スチーム発生中、ボコボコと音がする。 

► 

水が本体巧で沸騰する音で異常では 
ありません。 

•スチーム発生中、ぶミスト吹出□か6 
「プシュ」音がする。 

► 

ミストの経路の空気が排気される音である 
ため異常ではありません。 

•ミスト発生中、動作音が大きい。 

► 

本体巧のファンとポンプが同時に動く音で 
あるため異常ではありません。 

•ミストが途切れる。 

► 

ミストの経路の空気が排気されるためで 
異常ではありません。 

•最初にミストが出ない。 

► 

ミストか6始まるコースはありません。 

また、ミスト単独では使用できません。 



•ミストの出方が変動する。 

► 

出方は一定ではなく発生音（シュー音）が 
変動しますが、異常ではありません。 
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電源ボタンは、奥までしっかり 
押し込む。（ N 0参照） 

► 


扉を完をに開いて使用する。 

( P 9 参照） 

► 


タンクの満水位置まで 
水を入れる。 （ P 9 参照） 

► 


本体を机などの平6な面に 
置く。 （ P 8 参照） 

► 

処 

置 

後 

な 

お 

異 

常 

が 

ゆる<ないコンセントを 
使用する。 

► 

確実に r カチッ」と音が 
するまで押し込む。 （ P 9 参照） 

► 

排水してか6、お手入れを 
はじめる。 

(排水のしかたは、 N 4参照） 

► 

給水タンクを確実に1度で 
「カチッ」と音がするまで押し込む。 

► 

本体を水平にする。 

► 

ち 

る 

ナノイー発生□の掃除をする。 
( ns 参照） 

► 




タンクの満水位置まで 
水を入れる。 （ P 9 参照） 

► 


ぶミスト吹出□の掃除をする。 

( ns 参照） 

► 


タンクの満水位置まで 
水を入れる。 （ P 9 参照） 

► 


影響を受けないところに 
移動する。 

► 



ただちに使用を中止 



1 •お願い • 



この様な場合、事故防止の 
ため必ず販売店または、 
パナソニック電工 
修理ご相談センターに 
ご相談ください。 

V_ J 


A 警告 


•絶巧に改造 • 分解-修理しない。 

発火や異常動作によるけびの 
おそれびあります。 

\_ J 


愛情点検 

長年ご使用のイオンスチーマーナノケアの点検を！ 

の 

こんな 
症状はあり 
ませんか 

• 電源コード•プラグが傷んで 
いる。 

参本体が変形していたり、 

コゲくさい臭いがする。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 

電源プラグをコンセントから 
あいて、必ず販売店に点おを 
ご相談ください。 
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Q&A 



ミネラルウォーターや各種の浄水器の水を使っても良いか？ 

A ミネラルウォーターやを種のミ争水器の水をご使用になりますと、ミネラル分がが着し、本体 
^の寿命を短くしますのでおやめください。 



V 


水道水なら大丈夫か？どんな水道水でも大丈夫か？ 

A 水道水の中には、地下水を水源にしている場合があります。この場合、ミネラル分が多い 
ことが考えられますので、本体の寿命を短くするおそれがあります。ごム配の場合は精 
製水のご使用をおすすめします。 


精製水はコンタクトレンズ用でも良いか？ 

A 精製水はコンタクトレンズ用でも使用できます。ただし、保を液•洗ミ争液などは、塩分や 
^洗ミ争成分を含むものがありますので使用できません。 

V 



V. 


イオンスチーマーはどれくらいの頻度で使うの？ 

A 使いはじめは週2〜3回、使いはじめから1か月後は1日1回が目安です。肌の様子を見なが 
^ら回数、時間などを調整してご使用ください。肌にトラブルが生じたときは、ご使用を中 
止してください。 


使うたびに残った水の量が違うのはなぜか？ 

r A 前回ご使用後の水の捨てかたやコースによって異なります。 

途中で温スチームランプが点滅して止まってしまう。異常か？ 

/\水が足りなくて途中で止まったために点滅しています。 

み コースを途中で変更できるか？一度止めると次にスタートしたときどうなるか？ 

A コースの変更はできますが、切り替えたコースのはじめからスタートとなります。給水タンク内 
^の水が途中でなくなる場合があります。本体を約10分さましてか6水を補給してください。 
また、一度止めて再びスタートしたときも、コースのはじめか6スタートします。 



冷ミストだけで使えるか？すぐに出ないのはなぜか？ 

A ぶミスト単独ではご使用できません。温スチームや冷ミストの切り替わりは、コースによって異 
A なります。（詳しくは、 P 10参照） 
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领 


领 


やをミ先剤でミ先っても良いか？ 

A 洗剤などを入れますと、熱湯が飛び化し、やけどのおそれがありますので、絶対に入れな 
^いでください。間違えて入れてしまった場合は修理をお申しがけください。 


ア□マオイルや化粧水を入れても良いか？ 

A 精製水か水道水 W 外のものを入れると、やけどや故障の原因になりますのでおやめく 
一ださい。 


ポット用ミ先浄剤でミ先っても良いか？ 

A 内部の部品を破損するおそれがあります。絶対に入れないでください。あやまって入れ 
^てしまった場合は、修理をお申しがけください。 


硬 


Qio ) 異臭がします。どうしてか？ 


A 使いはじめや長期間（数週間 W 上）使用しなかった後は、においがする場合があります。 
^何度か使用すると薄らしできます。また、長期間（数週間）使用しないときは、給水タンク 
や本体内の水を捨ててから保管してください。 


定格-仕様 


電源方式 

交流式 

スチーム発生量 

約1 2 rnl /分 

定格電圧 

AC 100 V 50/60 HZ 

スチ-ム•ミスト発生時間 

約15か（クリア肌コ-ス時） 

消費電力 

580 W 

スチーム温度 

約40で（ノズルカード先端から約 20 cm の距離） 

電源コードの長さ 

約 1.5 m 

スチーム発生待ち時間 

約1か 

質量（重量） 

約 2.2 kg 

5スト発生量 

約1 ml /か 


A* nanoe 

+ /ィ— 
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保証と アフター ヴー ビス (よくお読みください） 


修理-使いかた-お手入れなどは 修理を依頼されるときは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談くださし > にんな異常を感じたら」 （P.20 〜21 ) でご確認のあと、直らないときは、 

▼お買い上げの際に記入されると便利です まず、電源プラグを抜してお買い上げ日と!; TF の内容をご連絡ください。 


•製 

品 る 

イ オンス チーマー ナノケア 

参品 

番 

EH - SA 91 

♦故障の状況 

でさるだけ具体的に 


/販売店名 


電 話 （ 

) - 

、お買い上げ曰 

年ち 曰^ 


•保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理をさせていただきますので、おそれ入りまずび、製品に保証書 
を添えてご持参ください。 


保証期間：お買い上げ日か5本体1年間 


•保証期間終了繳ホ、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきまず。 

* 修理料金は、次の内容で構成されています。 


「技術料 1診断•修理•調整•点検などの費用 
張料 n 技術者を派遣ずる費用 
品代1部品および補助材料げ 


* 補修用性能部品の保有期間 ち年1 

当社は、このイオンスチーマーナノケアの補修用性能部品(製品の機能 
を維持するための部品)を、製造打ち切り後日年保有しています。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、 iii 下の お客様ご相談窓 □にご相談ください。 

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/ 


•修理に関ずるご相談は 


パナソニック電工 修理ご相談センター 


(全国共通番号) 査10570-081-365 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。3日已曰/受付日時〜20時 
ただし、携帯電庸 PHS ’ lP / ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。 

大阪巧 06-6906-1090 

ネし幌巧011-261-6401(§) お屋巧052-已日1 -7900(1) 

東京巧 03-5392-7 190(§) 福岡巧 092-622-0 己31 (§) 

※猜印は大阪へ自動転送になり、拠点か5大阪までの転送通信料は轉社負担です。 


•使いかた-お手入れなどのご相談は… 


_パナソニック お客様ご相談センター 受付9時〜。含〇時_ 

電話冢拓ル函@ 01 20-878-365 

※携帯電話 ’ PHS からもご利用になれます。 

■上記番号がご利用いただけない場を 06-6907-1187 
■FAX フ ij- ダイヤル函。…0120 -878-236 

※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など)によつ口ま、回線の混雑時 
に数分で切れる場合があります。 

※電話番号、受付時間などが変更になることびあります。 ] 009 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノけソニック株式会社およびノけソニック電工株式会社ならびにノけソニックグループ関係会社似下「当社」）は、お客様の個人情報をノけソニック製品に関するご相談対応や 
修理ヴービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく 
ときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除き、 
第=荀こ個人情報を開示•提供いたしません。個人情働こ関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 


パナソニックの会員サ仆 rCLUB PanasonicJ でに、愛用者き録 J をしてくださし、 

お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


PC 

携帯 


ht1:p://dub.panason に jp/ 
http://nnobile.club.panasonic.jp/ 



※このサービスは 
WEB 限を のサービスです。 


パナソニック株式会社 

製造元パナソこック電工株式会社ビューティ•ライフ事業部 

〒 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 


◎ Panasonic Electric Works Co . ， Ltd . 2010 





































